付属品のはずしかたとお手入れ" 
こんなとさは 停電•長期間使わないとさ等 

自動製氷機のお手入れ . 

給水ポンスパイプを組立てるとき • 

1SB 

故障かな？と思ったら 


据付けか5運転開始まで 4 
温度調節のしかた 5 
各室の使いかた 


新鮮冷蔵室•スライド室 . Q 

ソフト冷まの使し佩たいろいろ彻れ ちゃぅ冷渐…0 

野菜室•冷凍室•自動製氷機 . 〇 

自動製氷機の使いかた . 0 


が•说 

jj)\ 
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取扱説明書 





MITSUBISHI 


=養冷凍冷蔵庫 

形名 



CONTENTS 



MR - F 40 R 


保証と アフターサービス 


たとき 


お手入れ 


安全のために必ずお守りください 


⑩の®® — @ 




兰菱電機では、ウェブヴイトでのアンケートにお答えいただくとお客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、 
r 製品登録サービス」を実施しております。詳しくは下記のホームページをご覧ください。 

http://www.MitsubishiElectnc.coJp/mypage 





















ガスもれに気づいた 5 冷蔵庫に触れず、 
窓を開けて換気ずる 

電気接点の火花で 
爆発’乂災の原因^ 

にな*3まず。 換気ずる 



水洗いしたり、食汁をこぼさない 

水•食汁がかかると、 

感電•火災の原因に 
なりまず。すぐにふ 
き取ってください。 



水かけ禁止 


可燃性スプレーは近くで使わない 

電気接点の火花 
で引火•火災の 
原因になります。 



0 

使用禁止 


故障-長期保管について 


冷媒回路（配管）を傷つけたときは、 
冷蔵庫に触れず乂気の使用を避け、 
，富を開けて換気する^ 

を媒回路を傷つけたときは、 

販売店にご柜談ください。 



換気ずる 


異常時にげ臭いなど）は、電源プラグ 
を巧き、運おを中止ずる 

異常のまま運転を 
続けると、感電•火災 
の原因になりまず。 



プラグをほく 


分解•修理•改造をしない 
部品が破損したげ態のまま使用しない 

ケガ•感電•火災 
の原因になりまず。 



レ/ホレ • 

分瞄禁止 


保管時の幼児閉じ込めが懸念される場 
合は、ドアパッキングを引っ張ってはず 
ず 


閉じ込められ 
ると危険でず。 



〇 

パッキングはずず 


長期間使わないときは、電源プラグを 
抜いてか5、ドアを開けて乾燥させる 

乾燥が不十分な場合、冷却器腐食 
による;令媒(カス）もれの原因に 
なり、発火•爆発の恐れがありまず。 


じの 

〇 

乾燥させる 


廃棄するときは、販売店や市町ネオに 
引き渡ず 

放置し、冷媒もれが発生ずると、 
火気による発火•爆発の原因に 
なりまず。 


〇 

引き渡ず 






ご使用にあたって 


冷凍室•スライド室（ソフト冷凍設定時） 


にビン類を入れない 

中身が凍って割れる 
と、ケガの原因に 
なりまず。 


丄 






0 

貯蔵禁止 


冷蔵庫の底に手、足を入れない 

鉄板などでケガを 
ずる原因になりまず。 


ジ 


接軸禁止 


におったり、変色した食品は、食べない 

食中毒や病気の 
原因になりまず。 



Q 


ドアは取っ手を持って閉める 

指を挟まないよう 一 
に持ってください。 

ケガの原因になり 
まず。 


vy 


〇 

取っ手を持つ 


ドアを開け閉めずるとさは 

-他の人が触っているときは開け閉め 
しない 

-引き出し式ドア上面に指をかけて閉 
めない 

-下の引き出しで足を挟まない 
(指詰めの恐れがありまず） 

-ドアを強く開け閉めしない 
(食品の落下により、ケガを 
ずる恐れがありまず） 


0 



を蔵庫の上に物を置かない 

ドアの開閉などで 
落下し、ケガの 
原因になりまず。ク 



禁止 


薬品や学術試料を保存しない 

厳しい管理が必要 
な物は、家庭用 
冷蔵庫では保存 
できません。 



0 

貯蔵禁止 


ま全のために必ずお守0 ください 

( ぶ含ち 


■誤った取扱いをしたときに 
生じるを険とその程度を、 
次の表示で区分して説明し 
ていまず。 


A 警告 

誤った取扱いをしたときに、 
死こや重傷などに結びつく 
可能性があるもの 

A 注意 

誤った取扱いをしたときに、 
傷害または家屋、家財などの 
損害に結びつくもの 


■図記号の意昧は次の通りでず。 


0 


絶巧に行わない 




絶対に触れない 




絶対に分解 • 修理 I 
改造はしない 


絶対に水をかけたり、 
水でぬらさない 


鱗) 


絶対にぬれた手で 
触れない 


〇 


必ず指示に従い、 
行う 


〇 


必ずアース線を 
接続ずる 


C 


必ず電源プラグを 
コンセントから抜く 


I 異常及び不具合が発生したときは、 
ただちに運転を停止し、 r お買上 
げの販売店」または r 兰菱電機修 
理窓 □ • ご相談窓□」にご相談く 
ださい。 


電源-電源プラグについて 

庫内丹の交換やお手入れのときは、 

電源プラグを抜く りな 

感電•ケガの 
原因になりまず。 

\ プラグをほく 

電源プラグを冷蔵庫の背面で巧しつけ 
ない。電源コードを傷つけない 

押しつけたり、重し、ものをのせ /CN 
たり、折ったり、束ねたりずると 、 Xi 
感電•火災の原因になりまず。 

傷んだコードやプラグ、 
し、コンセントは使ねなし 

感電•発火の 
原因になりまず。 

差し込みがゆる 

\ 

0| 0 
使用禁止 

電源プラグはコードろ 

コードが傷み、 

感電•発火の 
原因になりまず。 

巧1っ張って抜かない 

断® 

此 禁止 

電ミ原プラグのほこりを取る 

絶縁不良になり、 - 
火災の原因に 
なりまず。 み 

〇 

ほこりを取る 

めれた手で電源プ5 

感電の原因に 
なりまず。 1い 

^グを抜さ差ししない 

1 ^ め n 手禁止 




ドアやノ \ンドル(取っ手）にぶ5さび5なし、、 
引き出しドアに乗5なし、 

冷蔵庫が倒れて 
ケガの原因に 
なりまず。 二 


0 

禁止 


自動製氷機の機械部（貯氷コーナーの 
上部）に手を入れない A 

ケガの原因に 
なりまず。 



接軸禁止 


冷蔵庫のを媒回路（配管）を傷つけな 
し、、ネジなどを巧たない 

可燃性冷媒を使用して 
いまずので、発火•爆発 
の恐れがありまず。 



0 


禁止 


かを入れた容器を上に置かない 

電気部品にかかると 
感電•火災の原因に 
なりまず。 



水めれ禁止 


庫内では電気製品を使用しない 

庫内に冷媒がもれて 
いると電気製品の接 
点の火花で発火•爆発 
の恐れがありまず。 



Q 

禁止 


揮発性の弓 I 乂しやすいものを入れない 

ベンジン、化粧品、 

整髪料は、引火- 
爆発の原因に 
なりまず。 



ご使用にあたって 


設置-運搬 


巧が丈夫で水平なところに調整脚で 
しっかり固定ずる 

冷蔵庫が移動し、 

ヶガの原因になりまず。 


〇 

水平に据付け 


運搬するとさは、運搬用取っ手を持つ 

他の部分を持つと 
ケガの原因になりまず。 



〇 

取っ手を持つ 


ご使用にあたって 


食品を無理につめ込まない 
棚を強く引き出さない 

食品が落下し、 

ケガの原因に 
なりまず。 


WQ 


めれた手で冷凍室の食品や容器に 
触れない 

凍傷の原因に 
なりまず。 



めれ手禁止 


設置時 


冷蔵庫の周囲はずき間をあけて据付ける 

冷媒がもれたときに 
滞留し、発火‘爆発の- 
恐れがありまず。^ 


〇 

ずき間をあけて 


地震にそなえて丈夫な壁やほに固定する 

冷蔵庫が倒れ、ケガ 
の原因になりまず。 


電源は交流 II 
コンセントを i 


が 


ぃ 


夕 


〇 

転倒防止 


屋外、水のかかる所や湿気の多い所へ 
据付けない 

絶縁不良により、感電- 
火災の原因になります。 

ゾくレ^水めれ禁止 



0 0 V で定格 ISAJiLb の 
I ンセントを単独で使う 

延長コードの使用、タコ足配線は、 

発熱•火災の原因になりまず。 



〇 

100 V *15 A 切上 


湿気の多い所、水気のある場所で使うとさは 
アース及び漏電しや断器を取りつける 

販売店にご相談 
ください。 



〇 

アース線接続 


電源プラグはコードを下向きにし 
刃の根元まで差し込む 

逆に差し込むとコード 
に無理がかかり、発熱- 
発火の原因になりまず。 


〇 

ードは下向き 



{女全のために必ずお守りください 


告 

善 

泣 


#安全のために必ずお守りください 



^の原 

滿競ず。 

m 外乂ま 
G とり 
内定うな 
庫指使に 


垂 


2 


3 




























































































































































































































据付けから運転開始まで 



ミれち 

巧直 


上 




す 


包 




据付け場所は 


日陰で、熱気の当らない風通しの 
よいところ 

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約 

湿気が少ないところ 

さびの発生を防止 

丈夫で水平なところ 

振動や騒音を防止、半ドア • ドア下がりの防止 
•冷蔵庫の脚が沈みやずい床材には、下に 
丈夫な板を敷いてください。 

(重量や熱による変形•変色の防止） 

他の機器から離れたところ 

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止 


周囲に放熱スペースをあけて 


左を O . ScmIU 上、 

天井 ScmlU 上あける 

天井や側面から熱を逃がずため 

本体外側は熱くなりまず。 

使い始めや夏場は約50〜60でじ(上にな 
ることもありまず。 


— A 警告- 

冷蔵庫の通気□や、周囲のずき間をふさがない。 
冷媒がもれたときに滞留し、発火•爆発の恐 
れがありまず。 



里源を入れる 

アース 


i ま設置後ずぐに入れてください 


専用コンセント 
交流 100 V •定格 15 AJ ^ ソ上 


電源は冷蔵庫専用で 


100 V •ち格15 AlU 上の 
コンセントを単独で使用ずる 

A 警告- 


アース端子がある場合 


1 ooviy 外の使用ゃタコ足配線は、発熱•火災 
の原因になりまず。 



感電事故防止のためアース 
ずることをおすずめしまず 


特に、±間•洗い場•地下室など湿気の多い場所 
に据付ける場合は必ずアースをしてください。 


アース端子 


アース線觸線直径 1.6 mm ) 


アース線をアース接続ねじ （( D 記号)に接続し、 
アース端子を取りつける。なお、アース線(市販の 
銅線直径1 .6 mm ) はお買上げの販売店などでお 
買い求めください。 

アース端子がない場合 

お買上げの販売店に依頼し、アースエ事をずる。 

( D 種接地工事•有半斗） 

特に水気の多い場所に設置ずる場合 

アースの他に漏電し ゃ 断器の設置が義務づけら 
れていまず。お買上げの販売店にご相談くださし、。 

接続してはいけないところ 

•水道管•ガス管(感電•爆発の危険） 

•電話線のアースや避雷8十(落雷のとき危険） 


調舊•固定 

P 


調整脚を巧につくよ d に回し、 

前キャスターを浮かせ固定する 


1 


振動•騒音の防止、移動の防止、半ドア防止 


矢印の方向に回し、 



A を居、 


調整脚を下げて 
床につける。 



不完全な場合は、冷蔵庫が移動してケガの原因になりまず。 


ドアの傾きについて 


据付け場所が水平でなかつたり、数日後食品の重 
みで腳が沈んだりずると、ドアが下がってみえまず。 
(食品の量によっては食品の重さが 100 kg を超 
える場合がありまず。）調整脚を図示の方向に回 
し再調整してください。 



参左ち水平にし、前側をやや上げ気昧にず 
ると、閉まりやずくなり半ドアを防げまず。 


f もド: 
けが- 


ミ了が 
、下がっている 


ぶドアが 
t 下がっている 


脚力^^^^ ^ャスタ- 

^] 調整脚 


段差の調整について 


部屋の隅などに据付けると、後部の脚の一方が 
床に沈み傾くことがありまず。後部にキャスタ 
一台(有償)や丈夫な板を敷いて調整をしてくだ 
さい。（通常、板の厚さは2〜 3 mm が目安でず。） 
キャスター台のお求めは、お買上げの販売店に 
お問い合わせください。 


户調整脚-^ 
ち 左 


A 


後部の脚 


S 地震にそなえて 


ぶ 


丈夫な 

ベルト 



背面上部の手かけ (2 力所)に 
丈夫なベルトを通して、壁や♦主 
など丈夫なところに固定ずる 


冷蔵庫用転倒防止ベルト（別売）は、 
お買上げの販売店にご相談ください。 
形ち MRPR -02 巨 L 


わずかな扉のずき固でち、 

霜がついたり;令えなくなりまず 




八^告 

1 U 


冷蔵庫が倒れてケガの原因になりまず。 


食品•ビ—ール袋* 
電源コードなど 
扉を閉めるときに 
挟まないように。 



#据付けから運転開始まで 


4 


温度調即のしかた 


急冷スイッチ 


^急、)ち^〇 

停止中 
__点口 

批停止)0 


冷凍室を急いで 
冷やしたいとき 


【急)ち)を}甲す 
緑ランプが点なしまず。 

勺2時間で自動的に終了 
緑ランプが消なしまず。 


途中で中止したいとき I 【急;ち)を}甲し、 

緑ランプを消なしまず。 


製氷停止スイッチ 


新鮮冷蔵室 



冷えずぎのとき 

中より2〜3て 高め 

ふだんは「中」 

もっと冷やしたいとき 

中より2〜3て 低め 

約一2〜2で 



■表示温度は温度調節を新鮮冷蔵室\冷凍室は「中」に合わせ、周囲温度 
3 0て\食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに、庫内の 
ほぼ中央下寄りで測定した温度の目安でず。 




ドアアラームについて 


ドアアラーム （"ピッピー"音)の鳴る回数でじ(下のが態を表しまず。 


4 回 




冷蔵室•冷凍室のいずれかのドアが1分じ(上開い 
ている。ドアを閉めてください。 


※ドアを開けてから1分経つ毎に4◎鳴り、5分経つと連続して鳴ります。 

半ドア\食品のはさみこみ（パツキング•ケースの後ろ側）がないかご確認 
ください。 

•月に一度は点検してください。 

•ドアを閉めた後もアラームが鳴る場合お買上の販売店にお問い合わせ 
ください。 

•ドアアラームの音に合わせて、操作ノ ネルを点滅表示して\お知らせし 
まず。 


早く冷やずためにお守 D ください 


電源を入れてもずぐには冷えません。通常は約 4 〜 5 時間 
かかりまず。据付け後、ずぐに電源を入れても機械を傷 
めることはありません。冷えるまでに時間がかかるので、 
なるべく早く電源を入れてください。 

•食品はずき間をとって入れる。 

参をえていない食品やアイスクリー厶は、冷蔵庫が十分にをえてから入れる。 
参ドアの開閉は少なく、短くずる。 


特に夏場の暑いときには、最初の氷ができるまでに約24時間かかることがありまず。 


ノンフ□ン冷蔵庫について 


冷媒回路(配管)を傷つけない•ネジなどを打たない 
ノンフ □ ン冷媒は可燃性でずが、冷媒回路に密閉されており、 
通常はもれ出ずことはありません。 




i 口 ■—* 

万が一冷媒回路を 
傷つけてしまったら 


1. 火気や電気製品の使用をさける 

2. 窓を開けて十分に換気を行う 


その後、お買上げの販売店へご連絡くださし、。 


スライド室 


■据付け時、 
スライド室は 
チルドに設定 
されていまず。 


/" V ^; 

( チ 

パ-シ 
——ソフト 


冷蔵(約〇〜6で） 
チルド (約-2ベで） 


パーシャル (約—1-5°0 

ソフト冷凍 (約 — 5-9°0 


食品の種類、 

保存目的により 
切り曾えてお使いください 


加工食品（シユウマイなど） • ヨーグルト 
などの1週間程度の保存に。 


少し凍らせて(微凍結)保存。肉•魚 
類などの生鮮食品の1週間から10 
日程度の保存に。 

参パーシャルは食品の種類により J ま結の程度が変わつ 
たり、微凍結しない場合がありまず。 


ソフト冷凍(切れちやラ冷凍) 


>ソフト冷凍湖れちゃう冷漱に設定した場合は\ずぐ 
にはその温度にはなりません。約；30分じ(上たってから 
食品を入れてください。 

、ソつ 卜冷凍(切れちゃう冷凍)から他の位置に設定し 
たときは、すぐに食品を入れてもかまいません。 



[ 冷凍室 





弱—薛蔭雖 I め 

コ-•一 ふだんは「中」 


もっと冷やしたいとき 

'中より2〜3て おめ 


#温度調節のしかた 


5 









































































































































































































































































































Iff 鮮冷蔵室•スライド室 





チェンジポケット（左) 


チェンジポケット（ち) 



回転仕切板 


給水タンク 


回転仕切板が 
起きたまま 
閉めない 


0 



•勢いよく開閉ずると起きてしまう場合がありまずので静かに開閉してください。 
(破厦の原因になりまず） 

•回転仕切板には露付防止ヒーターが内蔵されているので温かくなりまず。 


エッグケース 
フリー卵棚 


工夫ひとつでいろいろな 
使い方ができる。 


エッグケース 



フリー卵棚 


棚を}甲し込み 
背の高いものを手前に。 



2 段階に調節 

ポケツトの 
取りはずしかた 

のぺ-ジ 


运 


辭細 


」_ 






① 


nr 


© 


可変棚 


棚の位置を調節して 
収納量アップ！ 



裏返ずことで棚間隔を調節 



♦ 


!! 




^ n 


I 


大きなスイカも丸ごと 
冷やせる。 


ワン 


伸ばして 



ヴ- 


巧し込んで 



ス U - 


奥にたたんで 


難 


お願い Y 


食品を棚より飛び出して入れない 

ボトルポケット前列には底まで入りきらない 

ビン類を入れない 

•半ドアになったり\ビン類が破厦ずる原因になりまず, 

スライド室ケースの手前に食品を置いた 
ままドアを閉めない 

ケースは確実に収納(完全にフタが閑まった 
状態に）ずる 



ポケットの外側に市販の 
ケース類などをつけない 

参半ドアになり;令え具合 
が悪くなったり、食品が 
落下して、ケガをしたり、 
ケースやフタが破損ず 
る原因になりまず。 



#新鮮冷蔵室•スライド室 
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ソフトを凍の使いかたいろいろ湖れちゃう冷凍) 


肉や魚など見た目は冷凍と同じように凍っていますが、 
ソフト冷凍なら取り化して包了で切れます。冷凍のよう 
なル分け、解凍の手間が少なく調理がスピードアップ！ 
参冷凍してからソフト冷凍、ソフト冷凍から冷凍した場 
合は、1〜2週間を目安になるべく早く使うようにし 
てくださし、。 



甘さの強い果物がわずずめ。いろいろな果物をソフト 
冷凍して、お試しください。 

•解凍しないで凍ったままお召し上がりください。 

(解凍しても生の状態には戻りません） 

•果物は1週間じ I 上ソフト;令凍ずると昧が変わる場合が 
ありまず。 

新食感を楽しむために2〜3曰で食べることをおずす 
めしまず。 

•糖分によって凍るまでの時間が異なりまず。1日を目 
安にして凍結させてください。 



をったソース類は密閉容器に入れて保存。スプーンで 
取り出せるので万能ソースとしてグラタン•オムレツ 
などにも使えまず。 

•水分のミいソース類は\ 

種類によってはスプーン 
でずくえない場合があり 
まず。保を容器にラップ 
を敷いて流し込み、ラッ 
プをもって取り化し、必 
要な分だけ包 T で切って 
使ってください。 



ソフト冷凍に 
向かなし、食品 

冷凍できないものは、ソフト冷凍にも向きません。 
冷凍前の食感-品質が保証できません。 

例/こんにゃく、豆腐、牛季し生卵\じやがいもなど。 



市販のアイスクリーム•冷凍食品は保存できません。 
冷凍室で保存してください。 


保存期間の目安 



ほうれん草(ゆでて) 


>食品の保存期間は食品の鮮度やを蔵庫の使用状態によつて異なりまず。 


お知らせ J _ 


ソフト冷凍でご使用の場合は、 

次の点にご注意ください。 

参ソフト冷凍は約 一7てで凍結きせるので、食品が凍結ず 
るまでに24時間程度かかる場合がありまず。 

参新しい食品を入れたときは、扉の開閉はなるべく少なく 
してください。 

•食品の種類、調理のしかた、食品の入れかた（積み重ね、 
入れる場所)\食品の量保を期間によって凍結の程度が 
変わる場合がありまず。 

•食品は糖分•塩分や脂肪分等の含有量によって凍らなか 
ったり\硬く凍る(ずぐに包 T で切れない)ことがありまず。 

•硬く凍った場合は、5〜15分程度室温に放置しておくと 
包 T で切れるようになりまず。 

参食品の凍り具合によって温度調節してください。 


凍りにくい場合 

硬く凍りずぎる場合 



^一冷蔵 

( チルド 


^へ）チルド 

Vj 碟パ-シャル 


パ-シャル 

ソフト冷凍 


ソフト冷凍 

パーシャルと反対側に 


中央よりパーシャル側に 


凍りにくい食品 


•たらこなど塩分のミい食品 
•しょうゆ震け、みそ震けなど 
下昧をつけた食品 
参煮豆ノけナなど糖分のミい 
食品 


硬く凍りやずい食品 


>ゆでた野菜、ごはんなど水分 
のミい食品 

►もも肉など脂身の少ない大 
きなブ〇ック肉 
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#ソフト 冷凍の使いかたいろいろ(切れちやラ冷凍) 






































































































































































































































お菜ま-冷法ま-白動製氷機 



スライドケース 


野葉ケース 


手前に 2 L ぺットボトルが 
入りまず。 


お願い Y 




スライドケースの下に背の高いもの 
は入れない 

•食品やスライドケースを破損ずること 
がありまず。 

スライドケースをはずして使うと、 
野菜室が乾燥しまず。 


お知らせ 


•野菜や果物は、ラップをずると 
新鮮さが長持ちしまず。 



ち凍室 


アルミトレイ 


工場出荷時は、 

フリージングケース（下）に 
固定されていまず。 


, 1 4 

/~ 

4 -: 

> Hi 

/ 


「 1H. 


フリージングケース(上） 


フリージングケース(下） 


お願 I 


フリージングケースに背の高いものは入れない 

参食品やフリージングケース\自動製氷機を破厦ずる 
ことがありまず。まむ半ドアの原因になりまず。 


H 


給水タンク約 1.1 L 





製氷皿(冷凍室内) 



自動製氷機に使う水は 

水道水など滅菌された水を使5ことを 
おずすめしまず。 

ミネラルウォーター、ミき水器の水をご使用の場合、 
回数を擅やし\怠入りにお掃除してください。 

使いはじめの氷は 

使いはじめや1週間じ(上使わなかった場合 
最初の2〜3回分の氷(約30個）は 

护ててくがか、 

においやホコリがついている場合がありまず。 


取りはずせません。 


氷の落下音をルさくします。 
取りはずさないでください。 


仕切板を移動して 
貯氷量を2段階に 
調節できまず。 


仕切板 



0野棄室•冷凍室•自動製氷機 
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満水位置 
マークまで 


給水タンクを取り出し、 

給水拴をあけ、水を入れる 

給水タンクを、水平に 
持ちながら、元にもどず 

•取っ手を持つ場合は\「►」マークを 
必ず r 開」の位置にしてください。 

•タンクを傾けると水がこぼれます。 

参給水タンクが浮いていると氷ができません。タンク受け 
に異物がないことを確認してください。 



取っ手の 
はずし方 

スライドさせ 
r 亂の位置 
で持ち上げる 


取っ手の 
付け方 


1 

戸っ手（給水栓） 

パ 

喻\ 

\ ^- ミ！ 


^を}甲し、 

赤ランプを点灯させる。 



t 製が停±)を}甲し、 

赤ランプを消灯させる。 


[ 製氷を 
停止ずる 
L には 



お願い Y 


貯氷コーナーの奥には物を入れない 


サーノト 


ドア. 



検知レバー 

(貯氷量を検知しまず） 


巧氷コーナー氷は平らにならして 

•半ドアや自動製氷機の破損の原因になりまず。 

•貯氷量の確認は検知レバーが自動的に行い、一定量になると 
製氷を停止しまず。 

貯氷量を正しく確認ずるため、氷は平らにならし、アイスサー 
ノ は\貯氷コーナー手前に入れてください。 


給水タンクにお湯’ジュース•お茶 • 清涼飲斜水など、 

水ソ外の物を入れない 
(耐熱温度約60で） 

•水じ(外の物を入れると\ ))、、 

自動製氷機や給水ポンプの % 

故障の原因になりまず。^ 

給水タンクに満水位置マーク]^ソ上、水を入れない 

•給水タンクを冷蔵庫に取りつけたまま、やかんで水を 
をぐなど満水位置マークじ(上に水を入れると、つながつ 
た氷ができることがありまず。 



お知らせ 


>ミネラルウオーターなどミネラル分の多い 
水で作った氷は白色沈でん物(白い結晶)が 
できることがありまず。これはミネラル成 
分が結晶したもので\害はありません。 


•長時間氷を貯氷したままにずる 
と、氷と氷がくっついたり\ルさく 
なったりしまず。 

(昇華という現象でず） 




•ドア開閉の頻度や 
周囲温度(しよって、 
製氷時間が長くなる 
ことがありまず。 



全く製氷しない 
タンクのホが減らない 
氷がなかなかできない 



①据 付け直後ではありませんか。 

③ 給水タンクに給水ポンプとパイプが正し 
く取りつけされていますか。 

⑤貯氷 コーナーに 食品やアイス サーバーな 
ど放置されていませんか。 

④ 製氷の設定が r 製氷停止」（赤ランプ点な） 
になっていませんか。 


^① はじめの氷ができるまで約 12 時間、夏は約 24 I 
時間かかる場合がありまず。 

③ タンク內のパイプの出□はタンクに確実に取り 
つけてください。喔 

⑤ 氷がいっぱいあると判断しまず。貯氷コーナー 
から食品などを取り除いてください。また、氷は 
手前まで平らにならしてください。 

④ 「製氷停止」のホランプを消なしてください。 




み 


氷に凸がある 
氷がルさくなる 
氷がとけている I 
氷がくっつく 


氷が白くにごる 


① 氷に凸がある。 

2 〜 3 個つながる。 


③ 氷がルさい。 一 

表面がとけている。くつついている。 



I ① ミネラルウ ォ- 
I いませんか。 


-ターなどで氷をつくって 


① 製氷皿に均一に水を流ず水路があるためでず。 
給水タンクには満水位置マークソ上水を入れな 
いでください。 

② 長時間氷を放置ずるとががとけたようにルさく 
なったり、くっついたりしまず。昇華という現象 
でず 。 ' 

、①ミネラル分の多い水で氷をつくると白色沈でん 
物ができることがありまず。害はありません。 


C 


自動製氷機の使いかた 


る 

び氷は 
再製に 

< し 


自動製氷機の使いかた 


9 










































































































































































































































































付属品のはずしかたとお手入れ 


お手入れの前に 


電源プラグを抜く 


A 警告 


抜かないと、感電の原因に 
なりまず。 


コンセントに再度電源プラグを差し込むときは、 
10分じ(上、間をおいてから差し込む。 

ずぐに差し込むと機械が動きません。 


お手入れのしかた 


•ふき取るか、取りはずして水洗い。 

参油汚れは、巧にぬるま湯か食器用中性洗剤 
を含ませてふく。（油ちれを放置ずると 
プラスチックが割れる恐れがありまず） 

参洗剤はよくふき取る。 

•化学ぞうきんをご使用の際は 
付属のを意書きに従ってください。 

参アルコール•ベンジン•タワシ•アルカリ性 
洗剤などは使わないでください。プラスチック 
部品（ドアの取っ手•キャップ•ケースなど)が 
割れたり、扉や冷蔵庫本体の板金などの塗装面 
が傷みまず。 




新鮮冷蔵室 


ワン 

1 


2 


ス U - 


1 


ろ-棚 


3棚 

1 • 2 • 3棚 

巧し込んで持ち上げる 


1 • 2棚 

巧し込んで、引きながら 
持ち上げる 

可変棚 

引き出し、下に引く。 









スライド室 


①フタを片手で支え、 

③ 手前を持ち上げて引き出ず。 
参スライド室の天井の棚は 
取りはずせません。 



// 

X 


(- _ U リ 


蒸発皿 


①脚カバーの左ちを片側ずつ 
内側に押しながら手前に 
引いてはずず。 

③蒸発皿を両手で持ち、 
静かに引き出ず。 


蒸発皿 



脚カバー 


♦ 


冷凍室 


①ドアをいっぱいに引き出し、⑤フリージングケース(下） 
③フリージングケース(上)を を手前に持ち上げる。 

手前に持ち上げる。 




汁受け凹部 


巧れや汁、結露をふき取る。 



汁受け 


#付属品のはずしかたとお手入れ 
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取りつけは、はずしかたの逆の順唐で行いまず。 


ドアパッキング 


汚れると傷みやずく、 

冷気もれの原因になります。 



ドアハ°ッキンク' 


お手入れの後(し 


チェンジポケッ 


①左ちを交豆に持ち上げ、用又りつけは固くしてあります） 
③ 手前に引く。 

チェンジポケット ボトルポケット 




野案室 


スライドケース 
①いっぱいに引き出し、 

③ 手前を持ち上げる。 

野菜ケース 

①スライドケースを取り出し、ドアを 
少し持ち上げながら引き出し、傾ける。 
③ 手前を持ち上げる。 



冷蔵庫の背面•床 


① 調整脚を回し、脚を床から 
浮かせ、冷蔵庫を移動する。 

② 背面、壁、床の汚れをふく。 
背面や床面は空気の対流により、ホコリが叫 
たまったり、黒くミちれやずいところでず。 

A ゴ居三- 


冷蔵庫の下には手、足を入れない。 
ヶガをずる原因になりまず。 



庫内灯の交換 


① 電源プラグを抜く ③ 

( D 1-2 ■棚、可変棚、1ふ若棚をはずず。 

⑤▲マークのツメを上方に巧しながら、引く。 

④ 庫内なを交換ずる。 

•庫内なは1 1 OV ’1 5 W 、 ガラス球形式 

T 20 •□金 E 12を販売店でお求めください, 

⑤ 上側、下側の順でツメを差し込む。 



A 警告 


庫内灯は指定品じ(外を使うと火災の原因になります。 

庫内のを交換ずるときは必ず電源プラグを抜く 

抜かずに作業すると感電やケガをずる恐れがありまず。また、 
万一、庫内に;令媒がもれていると発火•爆発の恐れがありまず。 


コード•プラグ•コンセントの点検 


>電源コードやプラグが傷んでいませんか 
參電源プラグにホコリがたまっていませんか 
參電源プラグに異常な発熱などはありませんか 
>コンセントがゆるんでいませんか 
參電源プラグはしっかり差し込みましたか 

A\ fc-□ 

電源コードやプラグが傷んでいたり、ホコリが 
たまっていると感電や火災の原因になりまず。 



んなときは 


♦停電の V •ま 

参ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵はさける。 

♦長期間使わないとき 

•自動製氷機 (1 2 ぺージ)を清掃し電源を抜いてから庫内を 
清掃し\ 2〜3日間ドアを開けて乾燥させる。 

•乾燥が不十分な場合 \ 力じにおいの原因および冷却器 
腐食による冷媒(ガス）もれの原因になりまず。 

♦運搬 

1. 給水タンクおよび製氷皿の氷や水を捨てる 

2. 蒸発皿の水を捨てる 

3. 2人じ(上で、前面下部内側と背面 
上部の手かけを持ち静かに運ぶ 

参横積みはしない 
(圧縮機の故障の原因） 

参転居の場合、周波数の 
切り換えは不要 

(50/60 HZ 巧用) 前面下部内側背面上部手かけ 

♦移動ずるとき•向きをかえるとき 

1 . 調整脚を上げる 

2. 前後方向に移動させる参前後方向じ(外に引きずると床を 
傷つける恐れがありまず。 

3. 向きをかえるときは、キャスターおよび後部の脚の下に 
床保護用に巧などを敷いてから巧ってください。 

A \ W 口 

冷媒回路を傷つけない、ネジなどを巧たない 

可燃性冷媒を使用していまずので、ガスがもれた場合、発火， 
爆発の恐れがありまず。 



♦仕切板のヒーターを弱くしたいとき 
(結露防止ヒーター弱設定） 

湿度が低いときに設定ずると節電ずることができまず。 
仕切板に露が付くときは設定を解除してください。 


1 


【急を） と^が停止) 


を同時に約3秒巧す 
(ピーと鳴るまで） 


I 上記の操作と同じでず 仕切板^ 

(ピーピーと鳴りまず） 


0付属品のはずしかたとお手入れ/こんなときは 
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組立てが不十分な場合 \ 
製氷しなかったり音が 
大きくなることがあり 
まず。;欠のことを確認し 
てください。 


>内部にハネがあるか確認してくださし、。 




>パイプとパイプ接合部に異物 
がない力\確認してください。 




ホース部 



給水パイプ 

[1 

給水タンクを 
取り出ず 

2 

給水パイプを引き抜き •水受け部とホース部はつながつ 
流水で水洗い ていまず。別々に分解ずること 

3 


元にもどず 



>給水パイプは、 A 面と巳面 
の段差がないように確実 
に}甲し込む。はずした状態 
で使用しまずと故障の原 
因となります。 

>給水タンクを元に戻して、浮 
きがある場合は J 合水パイプ 
をセットし直してくださし、。 


製氷 m の氷、または水を強制的に貯氷コーナーに落とし、製氷皿を空にしまず。 


2 


3 

4 



給水タンク 


給水タンクを取り出し、 

冷凍室のドアを閉める 

温度調節部の^氷停山を約5秒押す (ピピッと鳴るまで） 

■急冷ランプ(緑）と製氷停止ランプ(ホ)が跑]分間 I 点滅しまず。 

(製氷皿の水や氷を落としまず） 

■点滅が終つて元の表示にもどります。 



フリージングケース(上） 


フリージングケース(上)を取り出し、「 

水や氷を捨てる 
製氷を停止ずる^^^ 

■製氷停止ランプ脯)が消灯している場合は、禮氷停止)を巧し製氷停止ランプが 
点なしていることを確認する。 

給水タンク(給水ポンブノ \°イプ符水フィルター)、フリージングケース(上)、 
防音マツトを水洗いし、よく乾燥させ元にもどず 

■再び氷を作るときは、^氷停！]:)を巧し、製氷停止を 
腿してください。（製氷停止ランプが消口しまず。） 



5 



夕 

3 


4 

5 


貯氷 コーナーの 氷を取り出し、 

冷凍室のドアを閉める 

給水タンクに水を入れ、 

セツトずる 

温度調節部の 
禮氷停と) を約5秒押す 

(ピピツと鳴るまで） 

■急冷ランプ(緑）と製氷停止ランプ(ホ)が 

n 勺1夕 M ] 点滅します。(給水タンクの水で製氷皿をずすぎます） 
■点滅が終つて元の表示にもどりまず。 

: ……フ IJ - ジングケース（上） 

2、3回 i3 i を繰り返ず。 



i フリージングケース(上)を 
取り出し、水や氷を捨てる 



ぉ願 

ミ争水フィルターのお手入れに、台所用中性洗剤やベンジン、漂白剤などは使用しない。 •氷のにおいの原因になりまず。 
給水タンク•フタのお手入れに漂白剤を使用ずる場合は、そのを意書きに従って行う。 

給水ポンプはしっかり組立てる。 •不十分な場合\製氷しなかったり\音が大きくなることがありまず。 


自動製氷機のお手入れ 


•取りつけは、はずしかたの 
逆の順居で行いまず。 


給水タンク 


フタをはずして 
水洗い。 

(耐熱温度約 60 て） 



浄水フイルター 


はずして水洗い。 

通常は交換不要でずが、 ) 欠のようなとき は交換 
してください。 

•水じ I 外のものを入れるなどして目づまりしたとき。 
•破損したとき。 

•カビなどが発生したとき。 



お求めはお買上げの販売店に 
お問い合わせください。 


給水ポンプ i 

1 I タンクから引き抜く： 

2 J ポンプを◎してはずず浊货满倩、 

み , 

il 赛 


給水タンク^ ソ 
\ パィプ 


給水ポンプ 

はずし、ハネを 
取り出し水洗い 

参ハネは磁石でできていまず。 
異物がないように\ 

きれいに水洗い。 


キヤップのツメ部(①)は給水ポンプ/^給水ポンプは給水タンクへ 
の凸部(③）に回転して掛ける ム 確実に回転して取りつける 


4 i 逆の手順で 
……'元にもどず 


長期間自動製氷機を使わないとき X 寶巧緊真 


製氷皿を掃除したいとき（ずすぎ洗い) 


給水ポンプを 
組立てるときの 
ポイント 


し一度のお手入れ 


©に一度のお手入れ 


白動製氷機のお手入れ 
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»障かな？と思ったら 


じ(下のことをお調べになり、それでも 
具合の悪いときは、ずぐにお買上げの 
販売店にご連絡ください。 


f こんなとき 

g ) お確力^めくださし、。 ® こうしてください。こんな理由でず。) 

全く冷えない 

^① 電源は供給されていますか。 rS ) ① 電源プラグやブレーカーを確認してください。 ] 



①温度調節が r 弱」になっていませんか。 
③据 付け直後ではありませんか， 


① 温度調節を r 中」または「強」にしてください。 

③ 冷えるまで約4〜5時間、夏は氷ができるまで 
約24時間かかる場合がありまず。 

@周囲に隙間がなかったり、曰が当たっている(^^)@正しく据付けがされているかをご確認ください。 
など、放熱を妨げていませんか。 ^ - 


④ 冷気の流れを妨げていませんか。またドアを 
ひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。 


④ 食品のつめずぎや半ドアなどがないかをご確認 
ください。化 


① 冷蔵室の温度調節が「強」または「チルド」にな 
つていませんか。 

③ スライド室の温度調節が r ソフト;令凍」になつ 
ていませんか。 

⑤ 水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。 

④ 周囲温度が5 で じ(下になっていませんか。 


み 


① 冷蔵室の温度調節を「中」の位置にしてくださし、。 

③ r 冷蔵」またはげルド」にしてください。 

⑤ 豆腐•野菜•果物など、水分の多い食品や飲み 
物は手前に置いてください。 

④ 冷蔵室の温度調節を「弱」、スライド室を「冷蔵」 
にずると凍りにくくなりまず。 


①ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになって 
いませんか。 

③ 雨天など高湿な時ではありませんか。 


み 


① 空気中の水分が冷やされると霜や露になりまず。 
わずかなドアのずき間でも霜や露がつくこと 
がありまず 。 mnmm 

② 一時的に露がつくことがありまず。乾いた巧で 
ふいてください。また冷凍室に霜がつきやずく 
なりまず。ドアをあける時間を短くしてください。 


①ドアが'食品やケースに当たっていませんか。 

食品をつめずぎていませんか。 

③ 引出し扉のケースの奥に食品が落ちていたり、 
本体とドアの間に電源コード等を挟んだりし 成 
ていませんか。 一 

⑤据 付けにがたつきはありませんか。 

調整脚は床についていまずか。 


①ドアを閉めた時に当たらないように収納して 
ください。 

③取り除いてくださし、。食品•電源コード- 
ビニール袋などはドアに狹まないように 
まとめてくださし、。 

⑤ 調整腳をおろして、前側を高めにし、やや前上がり 
気昧にずるとしまりやずくなりまず。 


においが気になる A 
(食品•氷） V 

V ノ、 ノ 

① においが強い食品をラップしないでいれて^ ① においが強いと脱臭装置でとりきれないので 
^いませんか。 ラップをしてください。 

[ ③ 給水タンクは汚れていませんか。 T ③ 定期的にお手入れしてください。 

テレビなどに , 
雑音が入る V 

C ① テレビ等の近くに;令蔵庫を設置していませんか。^ ① テレビ等の機器から離して設置してくださし、。 

アンテナ線の引込□の近くで;令蔵庫の電源を（峰) ② 電源は単独でアースずることをおずずめしまず。 

[ とっていませんか。 [ 



③ 時々 （ 1〜2時間ごと）"ウィーン•ゴトゴト"と 
音がずる。 

⑤ 電源を入れた後、製氷停止中に時々 （1 〜2時 
間ごと）"グツ、ギュイン"と音がする。 

④ ドアを閉めたときに"ヒューン"と音がする。 

⑤ 時々"ジュ ー" 音や"ポコポコ(沸騰音)"や 
"シャ ー" 音(水が流れるような音)がずる。 

⑥ ドアを開けたときに時々、庫内から"ビシツ" 
音や水がたれているような音がする。 

⑦ 蚊が飛ぶような音が時々する。 


などに高速運転に切替わり強い力で冷やして 
いまず。 

② 自動製氷の音。給水タンクに水がなくても約 
100分ごとに自動製氷機とポンプの音がします。 
⑤ 自動製氷の動作チてックを巧う音です。「製氷 
^ 停止」中でもチェック動作を行いまず。 

④ ファンモータが始動する音でず。 

⑤ 冷媒(ガス）の流れる音でず。 

⑥ 中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、 
発生ずるキシミ音でず。 

⑦ 風量を調節するダンノ \°一が動作ずる音でず。 


外側が熱くなる 
床から風が出る 


冷蔵庫には側面や天井に放熱•露付防止パイス冷蔵室左ち扉の間の仕切には露付防止 ヒーター が、 
また下には放熱を促すファンがあるからです。据付け直後や夏場は、特に外側が熱く（約50〜60で） 
なったり、下から温風がでることがありまず。冷やずために必要な機能で異常ではありません。 


0故障かな？と思つたら 


13 


































































































































































































保証と アフターサービス 


保証書(別添付) 


参 r 保証書」は、必ず r お買上げ曰•販売店名」などの記入をお確かめ 
のうえ、販売店からお受け取りください。 

参内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 

参なお、食品の補償等、製品修理 iu 外の責はご容赦ください。 


■ Mfe おお肥 


お買上げ日から1年間でず 

(ただし、冷凍サイクル•冷却器用ファンおよびファンモーター 
は5年間でず） 


補修用性能部品の保有期間 


参当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保ち 
していまず。 

参補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な 
部品でず。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


•お買上げの販売店にご相談ください。 


修理を依頼されるときは 


参「故障かな？と思ったら」（9、13ページ）にしたがってお調べ 
ください。 

なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。 
•保証期間中は 

修理に際しましては、 r 保証書」をご提示ください。 
r 保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきまず。 
•保証期間が過ぎているときは 
修理ずれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた 
だきまず。 

*修理料刮寸 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されていまず。 
•技術料…故障した商品を正常に修復ずるための料金でず。 
•部品代…修理に使用した部品代金でず。 

• 出張料…商品のある場所へ技術員を派遣ずる料金でず。 
•ご連絡いただきたい内容 


1. 品名兰菱ノンフ□ン冷凍冷蔵庫 

※ノンフ□ンであることをお伝えください。 

2. 形名冷蔵室ドアの内側に表示 

3. お買上げ曰 年月曰 

4. 故障の状況（できるだけ具体的に） 

5. ご住所(付近の目印なども） 

6. お名前•電話番号•訪問希望曰 



霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要でず。 


庫内 k 


度をはかる 


冷蔵庫は JIS に基づいて厳重な品質管理のもとで生産していまずが、庫内の温度は 
冷蔵庫の据付け状態や外気温、使用条件などにより変化しまず。しかし、中の食品は8 
割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしま 
せん。従って一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定ができ 
ません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示ず冷蔵庫用温度 
計を発売していまず。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品旧当温度をはかる場合は、冷蔵庫中 
段の棚の中央に約100 ml の水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸し 
ておきまずと、食品に近い温度が得られまず。 

•庫内温度はドア開閉の少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時 
(温度が安定した時)に測定してください。 


冷凍室の性能について 


I : •:ぉ*リ ( 
KJIS C £ 


記号 

冷凍負荷温度 
(食品温度） 

冷凍食品貯蔵 
期間の目安 

か **1 

(フオースター） 

一 18° CiU 下 

約3力月 


冷凍室の性能は日本工業規格 (」IS C 9607) に定められた方法で 
試験したときのを凍室内のを凍負荷温度(食品温度）によって表 
示していまず。 

参 JIS の試験方法は次のとおりでず。 

(1) 冷蔵室内温度が0でじ(下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験しまず。 

(2) 冷蔵庫の据付け場所の温戲ま15〜30て:の範囲を基準としていまず。 

(3) 冷凍室定格内容積10 0 L 当り 4.5 kg じ(上の食品を24時間じ(内に一18て:じ(下に凍結できる冷凍室をフォースター室としていまず。 
参冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安でず。 


保証とアフタ—サ—ビス 
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ご相談窓口 •修理窓口のご案内(家電品) 


取扱い-修理のご相談は、まず 

お買上げの販売店へ 


•お買上げの販売店にご依頼でさない場含 
(転居や贈答品など）は、 

へお問い台わせください。 


各窓口 


■お PS 合せ窓□におけるお客様の個人情報のお取0扱いについて 

兰菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 
お取り扱いします。 

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守-工事および製品のお取り扱いに 
関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質- 
サービス品質の改善-製品情報のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。 

3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除を、当社 
m 外の第兰者に個人情報を提供-開示することはありません。 

①上記利用目的のために、興社グループ会社*協力会社などに業務委許する場合。 
③法令等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓□にご連絡ください。 



関西 

大阪/奈良 

和歌山/ 

ち庫/京都 

滋賀 

西日本フ□ントセンター 

中国 

広島/山 □ 

島根/鳥取 

岡山 

四国 

香川/徳島 

高知/愛媛 

九州 
沖 k 

福岡/ 

拓賀 

ま日本フ□ントセンター 

長崎 

長崎 （095)834-1116 
佐世保 （0956)30-7740 

熊本 

熊本 （096)380-0211 
八代 （0965)33-5173 

大分 

大分 （097)558-8803 

宮崎 

宮崎 （0985)56-4900 
延岡 （0982)21-3540 

鹿 !/。 Isj 

鹿児島 （099)260-2421 

沖縄 

沖縄 （098)898-3333 


北海道 

北海道 

東日本フ□ントセンター 

東化 

宮城 

青森 

青森 （017)773-8381 
八戸 （0178)28-8544 


岩手 

盛岡 （019)637-7454 
水沢 （0197)25-4511 


秋田 

秋田 （018)865-4471 
横手 （0182)32-1785 
大館 （0186)42-2781 


山形 

山形 （023)624-0018 
鶴岡 （0235)24-6161 


福島 

郡山 （024)959-6543 
会津 （0242)27-4426 
原町 （0244)24-2842 
し化き （0246)26-1822 


関東 

甲信越 

東京 
ネ申奈川 
千葉 
茨城 
埼玉 
栃木 
群馬 
山梨 
新潟 

長野 

(飯田地区を 除く） 

ま曰本フ□ントセンター 

長野 

(飯田地区） 

西日本フ□ントセンター 

東海 

静岡 

ま日本フ□ントセンター 


愛知 



兰重 



岐阜 

西日本フ□ントセンタ 

化陸 

石川 



富山 



福井 



•東日本/西日本フ□ントセンター 

フリーダイヤル 

函0120 -56-8634 撫料) 

インターネット 

& www . melsc . co.jp 


携帯電話 - PHS • IP 電話の場合 

東日本フ□ントセンター 
FAX (03) 3424-1115 (有料） 

(03) 3424-1111 

(有料） 

西日本フ□ントセンター 
FAX (06) 6454-3900 (有料） 

(06) 6454-3901 

馆料） 


♦所在地、電話番号などについては変更になることびありますので、あ 5 かじめご了承願いまず。 KOSA 
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仕様 


形 

を 

MR - F 40 R 

種 

類 

冷 凍 冷蔵庫 

定格内容積 

全体（リットル） 

400 L 

冷蔵室 
冷凍室 
野菜室 

239 L 

75 L <47 L > 

86 L <54 L > 


高 さ 

1798mm 

外形寸法 

幅 

600 mm 


奥 行 

699 mnn 

質 量 

79 kq 

定格電圧- 

周波数 

10 OV- 50/60HZ 共用 

電動機定格消費電力 

121/121W 

電熱装置定格消費電力（霜取り時） 

150/150W 

消 費 電 

力 量 

冷蔵室ドアの内側に表示してありまず。 

電源コード（有効長さ） 

2.5 m 

冷凍室の 記号 

フォー スタ ー 


■定格内容 積の 〈〉内は「食品収納 スペースの 目安」でず。 
■この製品は日本国内用でずので曰本国外では使用できません。 
また、 アフターサービス もできません。 

This appliance is designed for use in Japan onlv and can 
not be used in any other country . No servicing is 
available outside of Japan . 


冷蔵庫の巧容積について 


阔 


J - Moss(JIS C 095 0) の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水簾、カドミウム、 
巧価ク□ム、 PBB 、 PBDE ) の含ちについての情報を公開しておりまず。 

詳しくはホームページをご覧ください。 
www . MitsubishiElectric . co . jp / jmoss / 


■定格内容積は、日本工業規格（」 IS C 9801) に基づき、庫内部品の内、冷やず機能に影響がなく、工具なしに外せる棚やケース等 
を、外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースを含みます。 

■引き出し式貯蔵室(例えば、冷凍室、新温度帯室、野菜室等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スぺースの目安を表示していまず。 
なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。 
食品のつめ込み過ぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。 


r 


f f 1 11 

抵 SAVE ノ 


省エネで 

守る環境豊かな暮らし 


節電にっぃて 

ご家庭で、一番電気を使ラのが冷蔵庫。 
でもちょっとした瓜づかいで電気代が 
節約できまず。節電を瓜がけましよラ。 


麦茶など熱い 
まま入れて 
いませんか？ 


必要 lit 上に 
ドアを開けて 
いませんか？ 


冷やしずぎて 
いませんか？ 


m 


愛廣点検 


の 


♦長年ご使用の冷蔵庫の点検を 


こんな症がは 

•電源コード、プラグが異常に熱い。 

♦電源コードに深いキズや変形がある。 


ご使用 

故障や事故防止のため、 

参焦げくさいにおいがずる。 


コンセントから電源プラグを 

ありませんか 

♦冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。 

♦ビリビリと電気を感じる。 

♦その他の異常や故障がある。 

r 

中止 

はずして、必ず販売店に点検- 
修理をご相談くださし、。 


廃棄時に 
ご注意願いまず。 


2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、 
収集•運搬料金と再商品化等斜金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市の 
がに適正に引き渡ずことが求められていまず。 
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